* ACCOMPAGNATORI AMMESSI 


Pa 


& CENTRO HERCOLANI S.R.L. 


DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ACCESSO 


MASCHERINA FFP2 
sempre ed indossata correttamente 


ACCESSO NON PIU’ DI 15 MINUTI PRIMA 


MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA h 


al termoscanner automatico a colonna 


DISINFEZIONE MANI CON GEL 








C Nia 











DISTANZIAMENTO RN 


dalle persone circostanti ed operatori 


SOLO CON GREEN PASS 





La Direzione Sanitaria 


